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Nomb: Animal :Perro Prop: 

ID:20160513-180852-AB8A N°: 

Sexo:Descon 

Cardiac 

Fecha Exa: 13/05/2016 
Equipo usado: MINDRAY DP-30 Vet 


Cardiologi 


Las mediciones 2D 


Dimensiones 


Diam AI: 2.20cm 

Diam ao: 2.32cm 

M Measurements 


Volumen del ventriculo 


Teichholz(M) 


SIVd: 1.28cm 

DIVId: 3.00cm 

PPVId: 1.43cm 

SIVs: 1.68cm 

DIVIs: 1.94cm 

PPVIs: 1.54cm 

HR: 109Bpm 

VFD(Teich): 35.02ml 

VFS(Teich): 11.77ml 

SV(Teich): 23.25ml 

FE(Teich): 66.40% 

CO(Teich): 2.5341/min 

FS(Teich): 35.37% 



Coment: 


Firma (sello): Fecha firma: 


